S. PP. 


r LEON AUBE 


lekarz, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem X-lecia 


ur. 7 listopada 1889 r., po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 10 XI 1962 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do 
orobowca rodzinnego nastąpi we wtorek 13 bm. o godzinie. 14-tej, 
o czym zawiadamia pogrążona w bólu: 


żona z rodziną. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 14 bm. o godzinie 8 w kościele 
parafialnym św. Szczepana. 
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